Terasta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi 


Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın terasında şömineden 
kaynaklı yangın meydana geldi. Binanın çatı katı ve en üst katı 
kullanılamaz hale geldi. 


Edinilen bilgilere göre, Yemişen Mahallesinde Zekiye Özcan isimli 
kadına ait 3 katlı bir binanın terasında ilk bilgilere göre şömineden 
dolayı yangın çıktı. 

Meydana gelen yangını fark eden esnaflar ve vatandaşlar, İtfaiye ye 
haber verdi. Çevre ilçeden gelen 2 ekiple Taşova İtfaiyesi ekipleri 
binanın terasına çıkarak burada çıkan yangını kontrol altına alarak 
yangını söndürdü. 


Terasta çıkan yangında binanın en üst katındaki daire kullanılamaz 
hale geldi. 


